IV.3 


QUESTIONNAIRE 


CODE DE L'EPREUVE 


M 7 5 


Q 2 5 


S 2 


H 15 


16. Indiquez la machine 4lectrique qui a la possibility de fonetionner en hypo compound. 


1. Le moteur asynchrone triphas£. 

2. La dynamo & excitation compos^e. 

3. Le moteur asynchrone synchronise. 

4. Le moteur monophase a lancer. 

5. Le moteur serie compense. _ 

17. Soit la caracteristique mecanique 

d'un moteur asynchrone triphase a cage 
(figure ci-contre) tracee pour 400 V 
et 50 Hz. 

. U 

On alimente ce moteur a — constant. 

/ 

indiquez la Vitesse de rotation 
(en tr/min) de ce moteur pour une 
frequence de 45HZ et un couple 
resistant de 20 mN. 



1. 825. 2. 875. _ 3. 900. _ 4. 925. _ 5. 975. 

18. On donne pour un moteur synchrone couple en 4toile : f = 50 HZ, U = 220V, I = 25 A, 
Cos (p = 0,866 AR. 

Indiquez la f.6.m. synchrone (en V) de cette machine sachant que la reactance 
d'une phase de rinduit est de 7Q. 

1, 380. 2. 342. _ 3. 220. _ 4. 200. _ 5. 127. 

19. indiquez la proposition correcte liee a I'auget issue de 1'interpretation du tableau de 
fonctionnement d'une turbine Pelton ci- dessous. 

Conduite tuyere Espace libre auget canal de fuite 



1. Une chute de pression et un accroissement de la vitesse. 

2. La pression et la vitesse constantes. 

3. Un accroissement sensible de pression et de vitesse V 3 . 

4. Une chute de vitesse V 3 et une pression constante. 

5. Un double accroissement de la pression et de la vitesse. 

20. La fraction de la puissance bydraulique mise en jeu dans une turbine hydraulique 
Petton est proportionnelle a : 


1. failure du jet a la sortie de la tuyere. 

2. la hauteur nette de chute de fouvrage. 

3. la hauteur nette de chute et au debit. 

4. la section de sortie du jet a la tuyere. 

5. la vitesse U de la roue moitie de celle du jet. 
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